Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ze smutkiem przyjęła wiadomość, 
że 7 listopada 2014 r. zmarł 


Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski 


człowiek wielkiej szlachetności i życzliwości, 
profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wybitny specjalista z zakresu fizyki teoretycznej cząstek elementarnych, 
Wychowawca i Nauczyciel kilku pokoleń fizyków, 


Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UJ (1977-1981), 
Prodziekan (1981- 1987) oraz Dziekan (1993-1999) 
Wydziału Matematyki i Fizyki, 
wieloletni Kierownik Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki, 
wieloletni Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF w latach 2012-2013, 


autor i współautor wielu książek, podręczników fizyki dla szkół 
oraz poradników dla nauczycieli, 


Członek Konwentu Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”, 


odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 


Pogrzeb poprzedzony Mszą świętą odbędzie się 
w poniedziałek 17 listopada 2014 r. o godz. 13:40 


na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Rektor i Senat oraz cała Społeczność 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


